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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

1 Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπει¬ 
σέρχονται στον υπολογισμό του κόστους αερίου 
λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ και της Μοναδιαίας Χρέ- 
ωσης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας για τη 
περίοδο 01.01.2017 έως 01.01.2018. 

2 Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπει¬ 
σέρχονται στον υπολογισμό του κόστους αερίου 
λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ και της Μοναδιαίας Χρέ- 
ωσης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας για την 
περίοδο 01.01.2018 έως 01.01.2019. 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. απόφ. 1038 (1) 

Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπει¬ 
σέρχονται στον υπολογισμό του κόστους αερί¬ 
ου λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ και της Μοναδιαίας 
Χρέωσης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας για 
τη περίοδο 01.01.2017 έως 01.01.2018. 

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

(Τακτική συνεδρίαση την 24η Οκτωβρίου 2018) 

1. Τις διατάξεις του ν. 4001 /2011 «Για τη λειτουργία των 
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, 
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο¬ 
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚΑΊ 79/22.08.2011), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 68 
παρ. 2 εδάφιο (γα), 69 και 91 παρ. 1 αυτού. 

2. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ1 /Α/5346/22.03.2010 από¬ 
φασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Κώδικας Διαχείρισης του 
Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β'379/2010) 
(εφεξής ο «Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ»), όπως τροποποι¬ 
ήθηκε με τις αριθμ. 1096/2011 (ΦΕΚ Β' 2227/4.10.2011), 
526/2013 (ΦΕΚ Β' 3131/9.12.2013), 239/2017 (ΦΕΚ Β' 
1549/5.5.2017 και ΦΕΚ Β' 2159/23.6.2017) και 123/2018 
(ΦΕΚ Β' 788/07.03.2018) αποφάσειςτης ΡΑΕ, και ιδίωςτα 
άρθρα 56Α, 56Β, 57, 58,59 και 60 αυτού. 


3. Τον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτή¬ 
των του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (εφεξής 
«ΚανονισμόςΤιμολόγησης»), που εκδόθηκε με την αριθμ. 
594/2012 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 2093/5.7.2012), 
όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 339/2016 (ΦΕΚ Β' 
3181/04.10.2016), 349/2016 (ΦΕΚ Β' 3235/07.10.2016) 
και 871/2017 (ΦΕΚ Β'3720/20.10.2017) και 644/2018 
(ΦΕΚ Β' 3000/25.07.2018) αποφάσειςτης ΡΑΕ. 

4. Το Τιμολόγιο Χρήσης του Εθνικού Συστήματος 
Φυσικού Αερίου, όπως ορίστηκε με την απόφαση ΡΑΕ 
352/2016 (ΦΕΚ Β' 3513/01.11.2016). 

5. Την αριθμ. 215/2016 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Έγκρι¬ 
ση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον 
υπολογισμό του κόστους αερίου λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ 
και της Μοναδιαίας Χρέωσης Αντιστάθμισης Αερίου Λει¬ 
τουργίας για την περίοδο 01.01.2015 έως 01.01.2016» 
(ΦΕΚ Β' 2722/31.08.2016). 

6. Την αριθμ. 162/09.02.2018 απόφαση ΡΑΕ με θέμα 
«Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχο¬ 
νται στον υπολογισμό του κόστους αερίου λειτουργίας 
του ΕΣΜΦΑ και της Μοναδιαίας Χρέωσης Αντιστάθμι¬ 
σης Αερίου Λειτουργίας για την περίοδο 01.01.2016 έως 
01.01.2017» (ΦΕΚ Β' 1218/02.04.2018). 

7. Την αριθμ. 507/25.11.2016 απόφαση ΡΑΕ μετην οποία 
εγκρίθηκε η Μελέτη Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας 
του ΕΣΜΦΑ για το έτος 2017 (ΦΕΚ Β' 4025/15.12.2016). 

8. Την αριθμ. 1037/2018 απόφαση ΡΑΕ με την οποία 
εγκρίθηκε τροποποίηση της Μελέτης Αντιστάθμισης 
Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2017. 

9. Το αριθμ. 096439/27.07.2016 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ 
(ΡΑΕ Γ208925/29.07.2016) με θέμα «Εισήγηση ΔΕΣΦΑ για 
τον καθορισμό της Μοναδιαίας Χρέωσης Αντιστάθμισης 
Αερίου Λειτουργίας και τη μεθοδολογία ανάκτησηςτου 
σχετικού κόστους προμήθειας από το Διαχειριστή για 
την περίοδο 01.01.2016 έως 01.01.2017» με το οποίο 
ο ΔΕΣΦΑ ενημέρωσε τη ΡΑΕ, μεταξύ άλλων, για την 
υπογραφή της αριθμ. 907/2016 Σύμβασης Προμήθειας 
Αερίου μεταξύ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και ΔΕΠΑ Α.Ε. για την αντι¬ 
στάθμιση του Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ κατά την 
περίοδο 01.04.2016 08:00 - 01.01.2017 08:00. 

10. Το αριθμ. 104176/05.04.2017 έγγραφο ΔΕΣΦΑ (ΡΑΕ 
1-219804/6.4.2017) με θέμα «Αάάθηάυιτι I της αριθμ. 
907/2016 Σύμβασης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας 
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μεταξύ ΔΕΣΦΑ και ΔΕΠΑ» βάσει της οποίας τροποποιείται 
το άρθρο 7 της εν λόγω σύμβασης λόγω εφαρμογής της 
νέας τιμής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης από 1.1.2017. 

11 .Το αριθμ. 105061/02.05.2017 έγγραφο ΔΕΣΦΑ (ΡΑΕ 
1-221167/09.05.2017) με θέμα «αριθμ. 1011/17 Σύμβαση 
Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας μεταξύ ΔΕΣΦΑ και 
ΔΕΠΑ για την περίοδο 01.04.2017-01.05.2017». 

12. Το αριθμ. 106285/07.06.2017 έγγραφο ΔΕΣΦΑ (ΡΑΕ 
1-222386/09.06.2017) με θέμα « αριθμ. 1022/17 Σύμβαση 
Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας μεταξύ ΔΕΣΦΑ και 
ΔΕΠΑ». 

13. Το αριθμ. 106825/22.06.2017 έγγραφο ΔΕΣΦΑ (ΡΑΕ 
1-223328/28.06.2017) με θέμα « αριθμ. 1013/17 Σύμβαση 
Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας μεταξύ ΔΕΣΦΑ και 
ΔΕΠΑ». 

14. Το αριθμ. 108229/04.08.2017 έγγραφο ΔΕΣΦΑ (ΡΑΕ 
1-224918/07.08.2017) με θέμα «Εισήγηση ΔΕΣΦΑ για τον 
καθορισμό της Μοναδιαίας Χρέωσης Αντιστάθμισης Αε¬ 
ρίου Λειτουργίας και τη μεθοδολογία ανάκτησης του 
σχετικού κόστους προμήθειας από τον διαχειριστή για 
την περίοδο 01.01.2017 έως 01.01.2018». 

15. Την αριθμ. ΡΑΕ 0-73703/04.10.2018 ηλεκτρονική 
επιστολή της ΡΑΕ με την οποία κάλεσε το ΔΕΣΦΑ για 
επανυποβολή αναθεωρημένης εισήγησης. 

16. Το αριθμ. 118649/05.10.2018 έγγραφο ΔΕΣΦΑ 
(ΡΑΕ 1-246956/09.10.2018) με θέμα «Ορθή επανάληψη - 
Εισήγηση ΔΕΣΦΑ για τον καθορισμό της Μοναδιαίας Χρέ¬ 
ωσης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας και τη μεθοδολο¬ 
γία ανάκτησης του σχετικού κόστους προμήθειας από τον 
διαχειριστή για την περίοδο 01.01.2017 έως 01.01.2018». 

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο¬ 
λογισμού. 

Σκέφτηκε ως εξής: 

Α. Σχετικές Διατάξεις 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 (γα) του 
άρθρου 68 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 
«Έχει την ευθύνη για την αντιστάθμιση φυσικών απωλει¬ 
ών και ιδιοκατανάλωσηςτου ΕΣΦΑ, κατά τα οριζόμενα 
στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ. Για το σκοπό αυτόν 
μπορεί να συνάπτει, κατόπιν διαγωνισμού, με διαφανείς 
διαδικασίες που δεν εισάγουν διακρίσεις και βασίζονται 
στους κανόνες της αγοράς, συμβάσεις για την αγορά και 
παράδοση Φυσικού Αερίου. Τις συμβάσεις αυτές συνο¬ 
μολογεί μετά την έγκριση του ετήσιου προγράμματος 
αντιστάθμισης φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης 
από τη ΡΑΕ και επιβάλλει στους Χρήστες χρεώσεις για 
την κάλυψη των σχετικών δαπανών του, όπως προβλέ- 
πεται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ. Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 
τηρεί χωριστό λογαριασμό αντιστάθμισης φυσικών απω¬ 
λειών και ιδιοκατανάλωσηςτου ΕΣΦΑ». 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2(θ) του 
άρθρου 69 του ν. 4001 /2011, με τον Κώδικα Διαχείρισης 
ΕΣΦΑ, ρυθμίζονται ιδίως: «Η διαδικασία αντιστάθμισης 
φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης, ιδίως αυτή 
που αφορά τη σύναψη συμβάσεων και τον προσδιο¬ 
ρισμό του κόστους αντιστάθμισης φυσικών απωλειών 
και ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ, ο τρόπος καθορισμού 
των χρεώσεων που επιβάλλονται στους Χρήστες για την 


ανάκτηση από τη ΔΕΣΦΑ Α.Ε. του κόστους αυτού, καθώς 
και η διαδικασία λήψης άλλων αναγκαίων μέτρων για 
την ασφαλή, αξιόπιστη και οικονομικά αποτελεσματική 
λειτουργία του ΕΣΦΑ. Η μεθοδολογία και οι τιμές των 
παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του 
κόστους αντιστάθμισης φυσικών απωλειών και ιδιοκα- 
τανάλωσηςτου ΕΣΦΑ, εγκρίνονται από τη ΡΑΕ και δημο¬ 
σιεύονται στην ιστοσελίδα της ΔΕΣΦΑ Α.Ε.». 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ¬ 
θρου 56Α του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ: «Ως Αέριο 
Λειτουργίας κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου 
ορίζεται η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που υπολογίζε¬ 
ται ως το άθροισμα: α) της Ποσότητας Φυσικού Αερίου 
που καταναλώθηκε κατά τη λειτουργία του ΕΣΜΦΑ στη 
διάρκεια της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου (Ιδιο- 
κατανάλωση Φυσικού Αερίου), και β) της Ποσότητας 
Φυσικού Αερίου που με φυσικό τρόπο χάθηκε κατά τη 
λειτουργία του ΕΣΜΦΑ στη διάρκεια της συγκεκριμένης 
χρονικής περιόδου, ιδίως λόγω διαρροής από μετρητικές 
διατάξεις και διατάξεις ρύθμισης της πίεσης (Φυσικές 
Απώλειες Φυσικού Αερίου)». 

Επειδή, στο άρθρο 57 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ 
προβλέπεται ότι: «1.0 Διαχειριστής δύναται να συνάπτει 
μία ή περισσότερες συμβάσεις για την προμήθεια και 
παράδοση στο ΕΣΜΦΑ Αερίου Λειτουργίας (Συμβάσεις 
Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας). Οι συμβάσεις αυτές 
συνάπτονται είτε κατόπιν σχετικού διαγωνισμού που δι¬ 
εξάγει ο Διαχειριστής είτε σύμφωνα με τη διάταξη της 
παρ. 1 του άρθρου 91 του νόμου.... 3.0 Διαχειριστής υπο¬ 
βάλλει στη ΡΑΕ αντίγραφα των Συμβάσεων Αντιστάθμι¬ 
σης Αερίου Λειτουργίας το αργότερο εντός εξήντα (60) 
ημερών από τη σύναψή τους. 4. Συμβάσεις Αντιστάθμι¬ 
σης Αερίου Λειτουργίας μπορεί να έχουν διάρκεια μεγα¬ 
λύτερη του ενός (1) έτους, εφόσον αυτό προβλέπεται σε 
εγκεκριμένη Μελέτη Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας. 
Στην περίπτωση αυτή, ο Διαχειριστής υποβάλλει στη 
ΡΑΕ οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της παρ. 3 
ανωτέρω, το αργότερο δύο (2) Μήνες πριν την έναρξη 
του έτους στο οποίο αφορούν τα στοιχεία αυτά.». 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του 
Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ: «1. Στην περίπτωση κατά την 
οποία το κόστος αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του 
ΕΣΜΦΑ έχει συνυπολογιστεί, ως λειτουργική δαπάνη του 
Διαχειριστή, στο Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ, ο Διαχειρι¬ 
στής δεν επιβάλλει χρέωση στους Χρήστες Μεταφοράς 
για την ανάκτηση του κόστους αυτού. 2. Στην περίπτωση 
κατά την οποία το κόστος για την αντιστάθμιση Αερίου 
Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ δεν έχει συνυπολογιστεί, ως λει¬ 
τουργική δαπάνη του Διαχειριστή, στοΤιμολόγιο Χρήσης 
του ΕΣΦΑ, το κόστος αυτό ανακτάται από τους Χρήστες 
Μεταφοράς και εφαρμόζονται τα ακόλουθα: Α)Το κόστος 
προμήθειας Φυσικού Αερίου για την αντιστάθμιση Αερί¬ 
ου Λειτουργίας ανακτάται από τους Χρήστες Μεταφοράς 
μέσω της Χρέωσης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας, 
κατά το άρθρο 60. Β) Κάθε είδους δαπάνη του Διαχειρι¬ 
στή σε σχέση με την αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας 
και κάθε ποσό που εισπράττει ο Διαχειριστής από τους 
Χρήστες Μεταφοράς από τη Χρέωση Αντιστάθμισης Αε¬ 
ρίου Λειτουργίας χρεώνεται και πιστώνεται, αντίστοιχα, 
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στο Λογαριασμό Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας που 
τηρεί ο Διαχειριστής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 60Β. Γ)Το κόστος για τη χρήση του ΕΣΜΦΑ ή Εγκα¬ 
τάστασης ΥΦΑ ή Εγκατάστασης Αποθήκευσης του ΕΣΦΑ 
από τον Διαχειριστή για σκοπούς αντιστάθμισης Αερίου 
Λειτουργίας, χρεώνεται στο Λογαριασμό Αντιστάθμισης 
Αερίου Λειτουργίας ως δαπάνη και πιστώνεται, μέσω 
των κατάλληλων λογιστικών εγγραφών, ως έσοδο στον 
αντίστοιχο λογαριασμό Βασικής Δραστηριότητας τον 
οποίο τηρεί ο Διαχειριστής.». 

Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρ¬ 
θρου 59 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ ορίζεται ότι: «Η 
έγχυση φυσικού αερίου στο ΕΣΜΦΑ για την αντιστάθ¬ 
μιση Αερίου Λειτουργίας πραγματοποιείται είτε από τον 
Διαχειριστή είτε από τον αντισυμβαλλόμενο του στη 
Σύμβαση Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας (Προμη¬ 
θευτής Αερίου Λειτουργίας), εφόσον είναι και Χρήστης 
Μεταφοράς. Στην περίπτωση αυτή που το Φυσικό Αέριο 
για την αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας εγχύεται στο 
ΕΣΜΦΑ από τον Προμηθευτή, ο Προμηθευτής δεν περι¬ 
λαμβάνει την Ποσότητα Φυσικού Αερίου στις δηλώσεις 
που υποβάλλει κατά το Κεφάλαιο 4». 

Επειδή, σύμφωνα μετις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 
60 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ προβλέπεται ότι: «Η Χρέ- 
ωση Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας ορίζεται ωςτο γι¬ 
νόμενο της συνολικής Ποσότητας Φυσικού Αερίου για την 
αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας που κατανεμήθηκε σε 
κάθε Χρήστη Μεταφοράς κατά τον εν λόγω Μήνα και της 
Μοναδιαίας Χρέωσης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας. 
Η Μοναδιαία Χρέωση Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας 
καθορίζεται με απόφαση του Διαχειριστή ύστερα από 
έγκριση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του 
άρθρου 69 του νόμου. Η υποβολή της πρότασης του Δι¬ 
αχειριστή προς τη ΡΑΕ πραγματοποιείται το αργότερο 
εντός τριάντα (30) ημερών από τη σύναψη των Συμβά¬ 
σεων Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας. Η Μοναδιαία 
Χρέωση Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας καθορίζεται 
κατά τρόπο ώστε να καλύπτει το πάγιο και μεταβλητό κό¬ 
στος που υφίσταται ο Διαχειριστής για την αντιστάθμιση 
του Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ.». 

Β. Παράμετροι που υπεισέρχονται στον υπολογισμό 
του κόστους αντιστάθμισης αερίου λειτουργίας του 
ΕΣΜΦΑ και στον καθορισμό της Μοναδιαίας Χρέωσης 
Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας 

Επειδή, η Χρέωση Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας 
ορίζεται ως το γινόμενο της συνολικής Ποσότητας Φυσι¬ 
κού Αερίου που κατανεμήθηκε σε κάθε Χρήστη Μεταφο¬ 
ράς κατά τον εν λόγω Μήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 60 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και της Μο¬ 
ναδιαίας Χρέωσης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας. 

Επειδή, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο του Κώδικα Διαχεί¬ 
ρισης ΕΣΦΑ, η Μοναδιαία Χρέωση Αντιστάθμισης Αερίου 
Λειτουργίας ορίζεται με απόφαση του Διαχειριστή ύστερα 
από έγκριση της ΡΑΕ, κατά τρόπο ώστε να καλύπτει το 
πάγιο και μεταβλητό κόστος που υφίσταται ο Διαχειριστής 
για την αντιστάθμιση του Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ. 

Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του 
άρθρου 59 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, η έγχυση φυ¬ 
σικού αερίου στο ΕΣΜΦΑ για την αντιστάθμιση Αερίου 


Λειτουργίας πραγματοποιείται είτε από το Διαχειριστή 
είτε από τον αντισυμβαλλόμενο του στη Σύμβαση Αντι¬ 
στάθμισης Αερίου Λειτουργίας (Προμηθευτής Αερίου 
Λειτουργίας), εφόσον είναι και Χρήστης Μεταφοράς. 

Επειδή, σύμφωνα με την αριθμ. 507/2016 απόφαση 
της ΡΑΕ για την έγκριση της Μελέτης Αντιστάθμισης 
Αερίου Λειτουργίας για το έτος 2017 (σχετικό αριθμ. 7), 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 1038/2018 απόφαση 
της ΡΑΕ (σχετικό αριθμ. 8), ισχύουν τα ακόλουθα: 

α) Για τη χρονική περίοδο 01.01.2017, 08:00 - 
01.04.2017, 08:00, ο Διαχειριστής θα προμηθευτεί αέ¬ 
ριο λειτουργίας μέσω της αριθμ. 907/2016 σύμβασης 
πλαισίου, η οποία είχε συναφθεί μεταξύ του Διαχειριστή 
και της ΔΕΠΑ για την προμήθεια αερίου λειτουργίας για 
το έτος 2016, με χρονική παράταση της διάρκειας αυτής. 

β) Για τη χρονική περίοδο 01.04.2017,08:00 π.μ. έως το 
τέλος του μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία ολοκλή¬ 
ρωσης του διεθνή διαγωνισμού 639/16/ΔΔΠ, ο Διαχειρι¬ 
στής θα προμηθευτεί αέριο λειτουργίας σε μηνιαία βάση 
κατόπιν διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμε- 
να στην περ. στ) της παρ. 1 του Παραρτήματος Γ2 του Κα¬ 
νονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών ΔΕΣΦΑ. 

γ) Για το διάστημα που απομένει μέχρι την 01.01.2018, 
07:00 π.μ., μέσω σύμβασης πλαισίου μεταξύ του Διαχει¬ 
ριστή και του μειοδότη του αριθμ. 639/16/ΔΠΠ διεθνούς 
διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2γ του 
άρθρου 68 του ν. 4001/2011. 

Επειδή, ο Διαχειριστής, με τα αριθμ. 9 έως 13 σχετι¬ 
κά έγγραφα του κοινοποίησε στην Αρχή τα αντίγραφα 
των συμβάσεων που αφορούν στην προμήθεια αερίου 
λειτουργίας για τέσσερα διακριτά χρονικά διαστήματα 
του έτους 2017, ήτοι: 

ί. Αντίγραφο της αριθμ. 907/2016 της σύμβασης που σύ¬ 
ναψε με τη ΔΕΠΑ ως μειοδότη του αριθμ. 555/15 ανοικτού 
διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια αερίου λειτουρ¬ 
γίας για την οποία ο Διαχειριστής άσκησε το συμβατικό 
του δικαίωμα για τρίμηνη παράταση για το διάστημα 
01.01.2017 8:00 - 01.04.2017 8:00, καθώς και αντίγραφο 
του Αάάθηάυιη της εν λόγω σύμβασης λόγω αλλαγής του 
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης από 01.01.2017. 

ίί. Αντίγραφο της αριθμ. 1011/2017 της σύμβασης που 
σύναψε με τη ΔΕΠΑ κατόπιν διαδικασίας διαπραγμάτευσης 
για τη χρονική περίοδο 01.04.2017 8:00 - 01.05.2017 8:00. 

ίϋ. Αντίγραφο της αριθμ. 1022/2017 της σύμβασης που 
σύναψε με τη ΔΕΠΑ κατόπιν διαδικασίας διαπραγμάτευσης 
για τη χρονική περίοδο 01.05.2017 8:00 - 01.06.2017 8:00. 

ίν. Αντίγραφο της αριθμ. 1013/2017 της σύμβασης που 
σύναψε με τη ΔΕΠΑ ως μειοδότη του αριθμ. 639/16/ΔΔΠ 
ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια αερί¬ 
ου λειτουργίας για τη χρονική περίοδο 01.06.2017 8:00 - 
01.01.2018 8:00. 

Επειδή, σύμφωνα με τα ως άνω υποβληθέντα αντίγρα¬ 
φα των συμβάσεων και την τελική εισήγηση του Διαχει¬ 
ριστή, η τιμή με την οποία ο Διαχειριστής προμηθεύεται 
το Αέριο Λειτουργίας από τον Προμηθευτή Αερίου Λει¬ 
τουργίας για τους σκοπούς της αντιστάθμισης Αερίου 
Λειτουργίας, ήτοι η Τιμή Προμήθειας Αερίου Λειτουργίας 
(ΟρθΓ3ΐίοη3ΐ (335 υπίΐ Ριϊςθ, ΟΟ υρ) υπολογίζεται από 
τη σχέση: 
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[ΟΟυΡ = ΒΡ + ρ] (€/Μ\Λ/ή) 

όπου 

- ΡΡ για κάθε Μήνα (ιτι) η τιμή αναφοράς (ΚθίθΓθηςθ 
Ριίθθ) Φυσικού Αερίου στοΤίΐΙθΤΐ'ΒΓ^ίθΐ' ΡβείΝΐγ (ΤΤΡ) 
Ν/ίιάυθΙ ΤΓθάίπρ Ροίηΐ, όπως αυτή δημοσιεύεται για την 
τελευταία ημέρα του αμέσως προηγούμενου Μήνα (γπ-1 ) 
στον ιστότοπο του Ευτοροθη Εηθί-ργ ΕχςΡίθηρθ, και συ¬ 
γκεκριμένα στην ιστοσελίδα νννννν.θθχ.ςοιτι/θη/ιη3ΐΊ<θ1:- 
ά3ΐ3/π3ΐυΓ3ΐ-935/5ροΐ-ιπ3Γΐ<θ1;/ά3ίΙγ-ΓθίθΓθηςθ-ρΓίςθ, και 
η παράμετρος ρ εξαρτάται από την εκάστοτε ισχύουσα 
σύμβαση και ισούται με: 

- ρ = 7,04, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2017 
8:00-1.4.2017 8:00. 

- ρ = 8,90, για το χρονικό διάστημα από 01.04.2017 
8:00-1.5.2017 8:00. 

- ρ = 9,50, για το χρονικό διάστημα από 01.05.2017 
8:00-1.6.2017 8:00. 

- ρ = 10,30, για το χρονικό διάστημα από 01.06.2017 
8:00-1.1.2018 8:00. 

Επειδή, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη Αντιστάθ¬ 
μισης Αερίου Λειτουργίας για το έτος 2017, η δέσμευση 
δυναμικότητας για την παράδοση αερίου λειτουργίας 
από τον Προμηθευτή εντός του ΕΣΜΦΑ αποτελεί πλέον 
ευθύνη του Προμηθευτή. Επομένως, η Τιμή Προμήθειας 
Αερίου Λειτουργίας ΟΰΙΙΡ περιλαμβάνει και την αναλο¬ 
γούσα χρέωση για το κόστος χρήσης του ΕΣΦΑ με σκοπό 
την έγχυση του αερίου λειτουργίας εντός του ΕΣΜΦΑ από 
τον Προμηθευτή. Συνεπώς, η Μοναδιαία Χρέωση Αντι¬ 
στάθμισης Αερίου Λειτουργίας ισούται με ΟΟυΡ. 

Επειδή, σύμφωνα με το ισχύον Τιμολόγιο Χρήσης του 
ΕΣΦΑ (σχετικό 4), το κόστος για την αντιστάθμιση Αερί¬ 
ου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ δεν έχει συνυπολογιστεί ως 
λειτουργική δαπάνη του Διαχειριστή και δέον όπως ανα¬ 
κτηθεί από τους Χρήστες Μεταφοράς, σύμφωνα με τα ορι¬ 
ζόμενα στα άρθρα 59 και 60 και Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ. 

Επειδή, η ΡΑΕ κρίνει εύλογη την εισήγηση του Διαχει¬ 
ριστή, αποφασίζει: 

1. Εγκρίνει τις τιμές των παραμέτρων που υπεισέρ¬ 
χονται στον υπολογισμό του κόστους αντιστάθμισης 
αερίου λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ και τη Μοναδιαία Χρέ¬ 
ωση Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας για την περίοδο 
01.01.2017 08:00 έως 01.01.2018 08:00, σύμφωνα με την 
εισήγηση του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., η οποία περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα και συνιστά ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα 
της παρούσας απόφασης. 

2. Τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ Δ.Ε.Σ.Φ.Α. 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑΣ ΧΡΕΩΣΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕ¬ 
ΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ για την περίοδο 
01.01.2017,08:00 έως 01.01.2018, 07:00 

Οκτώβριος 2018 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τιςδιατάξειςτουν.4001/2011 (ΦΕΚΑΊ 79/22.08.2011) 
και ιδίως τα άρθρα 68.2.γ, 69.2.Θ, 88 και 91.1 

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Εθνικού Συστή¬ 


ματος Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β' 379/01.04.2010) όπως 
αυτός ισχύει και ιδίως τα άρθρα 46.1 .Γ, 58,59 και 60. 

3. Την απόφαση ΡΑΕ αρ. 339/2016 για την έκδοση του 
αναθεωρημένου Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών 
Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αε¬ 
ρίου (ΦΕΚ Β' 3181 /04.10.2016) όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθμ. 344/2016 απόφαση ΡΑΕ και την απόφαση ΡΑΕ 
αριθμ. 352/2016 για την έγκριση του Τιμολογίου Χρή¬ 
σης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β' 
3513/01.11.2016). 

4. Την αριθμ. 907/2016 Σύμβαση μεταξύ ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε. και Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε. με 
θέμα:« 5υρρΙγ οί Ν3ΐυΓ3ΐ 635 ΟυΒΠΐίΐγ Ρθς|υίΓθά ίοΐ" ϊΓιθ 
ΟρθΓ3ΐίοπ3ΐ 635 ΟίίΒθΐΐίπς ίη ϊΓιθ ΗθΙΙθηίς ΝβϊογβΙ 635 
ΤΓ3Π5ΐηί55ίοη 5γ5ΐθΐτι άυπη9 ΐίΐθ Υθβγ 2016». 

5. Την αριθμ. 099654/26.11.2016 επιστολή του ΔΕΣΦΑ 
προς τη ΔΕΠΑ με το οποίο η τελευταία ενημερώνεται 
σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης 
του ΔΕΣΦΑ περί παράτασης της διάρκειας της αριθμ. 
907/2016 σύμβασης προμήθειας Αερίου Λειτουργίας 
έως την 1 η Απριλίου 2017,08:00 με τους ίδιους συμβα¬ 
τικούς όρους. 

6. Την αριθμ. 1011/17 Σύμβαση μεταξύ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 
και Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε. με θέμα: 
«5υρρΙγ οί Ν3ΐυΓ3ΐ 635 0υ3Πΐίΐγ ΡθηυίΓθά Γογ ϊΓιθ 
ΟρθΓ3ΐίοπ3ΐ 635 Οίί5θΐΐίη9 ίη ϊΓιθ ΗθΙΙθηίς ΝβϊογβΙ 635 
ΤΓ3Π5ηηί55ίοη 5γ5ΐθηη ίοΐ" ΐήθ ρθποά 1.4.2017 08:00 - 

1.5.2017 08:00» 

7. Την αριθμ. 1022/17 Σύμβαση μεταξύ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 
και Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε. με θέμα: 
«5υρρΙγ οί Ν3ΐυΓ3ΐ 635 0υ3ηΐίΐγ ΒθηυίΓθά Γογ ϊΓιθ 
ΟρθΓ3ΐίοη3ΐ 635 Οίί5θΐΐίη9 ίη ίήθ ΗθΙΙθηίς ΝβϊογβΙ 635 
ΤΓ3Π5ηηί55ίοη 5γ5ίθηη Γογ ΐήθ ρθποά 1.5.2017 08:00 - 

1.6.2017 08:00». 

8. Το αριθμ. 093780 / 27.04.2016 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με 
το οποίο υπεβλήθη προς έγκριση στη ΡΑΕ η «Μελέτη Αντι¬ 
στάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ έτους 2017». 

9. Το αριθμ. 102107/13.02.2017 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ 
με το οποίο υπεβλήθη προς έγκριση στη ΡΑΕ η «Τροπο¬ 
ποίηση της Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας 
για το έτος 2017». 

10. Την αριθμ. 1013/17 Σύμβαση μεταξύ ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε. και Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε. με 
θέμα:« 5υρρΙγ οί ΝβϊογβΙ 635 ΟυΒηΐίΐγ ΡθηυίΓθά ίοΓΐίΐθ 
ΟρθΓ3ΐίοη3ΐ 635 Οίί5θΐΐίη9 ίη ΐήθ ΗθΙΙθηίς ΝβϊογβΙ 635 
Τι·3η5ΐΎΉ55ίοη 5γ5ΐθΐτι άυπη9 ΐίΐθ Υθβγ 2017». 

11. Το αριθμ. 104176/05.04.2017 έγγραφο του ΔΕΣ¬ 
ΦΑ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ με θέμα «Αάάθηάυιη I της αριθμ. 
907/2016 Σύμβασης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας 
μεταξύ ΔΕΣΦΑ και ΔΕΠΑ». 

Ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.) προκειμένου για τον καθορισμό 
της Μοναδιαίας Χρέωσης Αερίου Λειτουργίας και τη 
μεθοδολογία ανάκτησης του κόστους αντιστάθμισης 
αερίου λειτουργίας για την περίοδο 01.01.2017 08:00 
έως 01.01.2018 08:00, εισηγείται: 

1. Κόστος Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας για την 
περίοδο 01.01.2017 08:00 έως 01.01.2018 07:00. 

Α. Για την περίοδο 01.01.2017 08:00- 01.04.2017 08:00. 
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Σύμφωνα με την αριθμ. 907/2016 Σύμβαση μεταξύ 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) 
Α.Ε. με θέμα: « 5υρρΙγ οί Ν3ΐυΓ3ΐ (335 ΟυΒπΐίΐγ Γογ ΐΗθ 
ΟρθΓ3ΐίοπ3ΐ <335 ΟίΤ5βΐΐίπ9 ίπ ΐΗθ ΗθΙΙθπίε ΝβϊογβΙ 
<335 ΤΓ3Π5ΐπί55ίοη 5γ5ΐθΐπ άυππ9 ΐΗθ Υθβγ 2016» και το 
Αάάθηάυιη I αυτής 

ως Τιμή Αερίου Λειτουργίας (ΟρθΓ3ΐίοπ3ΐ 635 υπίΐ 
Ργιοθ - 00υΡ) για το εν λόγω διάστημα ορίζεται η τιμή 
προμήθειας Φυσικού Αερίου για την αντιστάθμιση Αε¬ 
ρίου Λειτουργίας, η οποία υπολογίζεται για την περίοδο 
ισχύος της Σύμβασης σύμφωνα με τον τύπο: 

ΟΟυΡ = ΡΡ + 7,04 [€/Μ\Λ/Η] 

όπου ΡΡ για κάθε Μήνα (ιτι) η τιμή αναφοράς Φυσικού 
Αερίου στο ΤΤΕ, όπως αυτή δημοσιεύεται για την τελευ¬ 
ταία ημέρα του αμέσως προηγούμενου Μήνα (ιη-1) στον 
ιστότοπο του ΕυΐΌρθ3Π Επει^γ ΕχείίΒης^ (ΕΕΧ) και συ¬ 
γκεκριμένα στην ιστοσελίδα «νννννν.θθχ.εοιη/θη/ΓηΒΓΚθΙ:- 
03ΐ3/η3ΐυΓ3ΐ-935/5ρο^3Γΐ<θΐ/ςΐ3Μγ-ΐ'θίθΐ'θηεθ-ρπεθ>>. 

Β. Για την περίοδο 01.04.2017 08:00- 01.05.2017 08:00 

Σύμφωνα με την αρ. 1011 /17 Σύμβαση μεταξύ ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε. και Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε. με 
θέμα:«5υρρΙγοίΝ3ΐυΓ3ΐ <335 Ουθπΐίίγ Τογ ϊΓίθ ΟρθΓ3ίίοη3ΐ 
<335 Οίίδθΐΐίπς ίπ ϊΡιθ ΗθΙΙθπίε ΝΒΐυΐΈΐ 035ΤΓ3Π5ΐπί55ίοη 
5γ5ΐθΐτι Γογ ΐΗθ ρθποά 1.4.2017 08:00 -1.5.2017 08:00», 

ως Τιμή Αερίου Λειτουργίας (ΟρθΓ3ΐίοπ3ΐ <335 1_Ιηίΐ 
Ρπεθ - ΟΟΙΙΡ) για το εν λόγω διάστημα ορίζεται η τιμή 
προμήθειας Φυσικού Αερίου για την αντιστάθμιση Αε¬ 
ρίου Λειτουργίας, η οποία υπολογίζεται για την περίοδο 
ισχύος της Σύμβασης σύμφωνα με τον τύπο: 

ΟΟυΡ = ΡΡ + 8,90 [€/Μ\Λ/Γι] 

όπου ΡΡ για κάθε Μήνα (ιτι) η τιμή αναφοράς Φυσι¬ 
κού Αερίου στο ΤΤΕ, όπως αυτή δημοσιεύεται για την 
τελευταία ημέρα του Μαρτίου 2017 στον ιστότοπο του 
ΕυΓορθΒΠ Επθγ9Υ ΕχθΙίβγ^θ (ΕΕΧ) και συγκεκριμένα στην 
ιστοσελίδα «νννννν.θθχ.εοΓη/θη/Γη3Γΐ<θ1:-ά3ΐ3/η3ΐ:υΓ3ΐ-935/ 
5ροΐ-ιπ3Γΐ<θΐ/ά3ίΙγ-ΓθίθΓθηεθ-ρπεθ». 

Γ. Για την περίοδο 01.05.201 7 08:00- 01.06.2017 07:00 

Σύμφωνα με την αριθμ. 1022/2017 Σύμβαση μεταξύ 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) 
Α.Ε. με θέμα: « 5υρρΙγ οί Ν3ΐυΓ3ΐ (335 ΟυΒπΐίΐγ Γογ ϊΓιθ 
Ο ρθΓ3ΐίοπ3ΐ (335 Οίί5θΐΐίπ9 ίπ ϊΓιθ ΗθΙΙθπίε ΝβΙχιγβΙ <335 
ΤΓ3Π5ΐτιί55ίοη 5γ5ΐθΐπ Γογ ϊΓιθ ρθποά 1.5.2017 08:00 - 
1.6.2017 08:00», 

ως Τιμή Αερίου Λειτουργίας (ΟρθΓ3ΐίοπ3ΐ <335 ΕΙιτίΐ 
ΡΓίεθ - 0(3ίΙΡ) για το εν λόγω διάστημα ορίζεται η τιμή 
προμήθειας Φυσικού Αερίου για την αντιστάθμιση Αε¬ 
ρίου Λειτουργίας, η οποία υπολογίζεται για την περίοδο 
ισχύος της Σύμβασης σύμφωνα με τον τύπο: 

ΟΟυΡ = ΡΡ + 9,50 [€/Μ\Λ/Γι] 

όπου ΡΡ για κάθε Μήνα (ιπ) η τιμή αναφοράς Φυσι¬ 
κού Αερίου στο ΤΤΕ, όπως αυτή δημοσιεύεται για την 
τελευταία ημέρα του Απριλίου 2017 στον ιστότοπο του 
ΕυΓορθΒΠ Επθγ9Υ ΕχθΗβγ^θ (ΕΕΧ) και συγκεκριμένα στην 
ιστοσελίδα «νννννν.θθχ.ςοηη/θη/ηη3Γΐ<θΐ-ά3ΐ3/η3ΐ:υΓ3Γ935/ 
5ροΐ-ιπ3Γΐ<θΐ/ά3ίΙγ-ΓθίθΓθηεθ-ρπεθ». 

Δ. Για την περίοδο 01.06.2017 08:00- 01.01.2018 07:00 

Σύμφωνα με την αριθμ. 1013/2017 Σύμβαση μεταξύ 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) 
Α.Ε. με θέμα: «5υρρΙγ οί Ν3ΐυΓ3ΐ (335 ΟυΒπΐίΐγ Γογ ϊΓιθ 


ΟρθΓ3ΐίοπ3ΐ <335 Οίί5θΐΐίπ9 ίπ ΐίΐθ ΗθΙΙθπίε ΝβϊογβΙ <335 
ΤΓ3Π5Γηί55ίοη 5γ5ΐθΐτι άυππ9 ΐάθ Υθβγ 2017», 

ως Τιμή Αερίου Λειτουργίας (ΟρθΓ3ΐίοπ3ΐ <335 ΕΙιτίΐ 
Ργιθθ - 0(3ίΙΡ) για το εν λόγω διάστημα ορίζεται η τιμή 
προμήθειας Φυσικού Αερίου για την αντιστάθμιση Αε¬ 
ρίου Λειτουργίας, η οποία υπολογίζεται για την περίοδο 
ισχύος της Σύμβασης σύμφωνα με τον τύπο: 

ΟΟυΡ = ΡΡ + 10,3 [€/Μ\Λ/ίι] 

όπου ΡΡ για κάθε Μήνα (ιτι) η τιμή αναφοράς Φυσικού 
Αερίου στο ΤΤΕ, όπως αυτή δημοσιεύεται για την τελευ¬ 
ταία ημέρα του αμέσως προηγούμενου Μήνα (ιη-1) στον 
ιστότοπο του ΕυΓορθΒΠ Επθγ9Υ ΕχθΗβγ^β (ΕΕΧ) και συ¬ 
γκεκριμένα στην ιστοσελίδα «νννννν.θθχ.εοιτι/θη/Γη3Γΐ<θΐ- 
ά3ΐ3/η3ΐυΓ3Γ935/5ροΐ-ιπ3Γΐ<θΐ/ά3ίΙγ-ΓθίθΓθηεθ-ρΓίεθ». 

Η παραπάνωΤιμή Αερίου Λειτουργίας, όπως αυτή υπο¬ 
λογίζεται για κάθε μήνα σύμφωνα με τα σημεία Α έως 
Δ αντίστοιχα, αφορά στην τιμή παράδοσης του Αερίου 
Λειτουργίας μέσα στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυ¬ 
σικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ). 

Το Κόστος Προμήθειας Αερίου Λειτουργίας ανακτάται 
από τους Χρήστες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 58.2 
του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ «Στην περίπτωση κατά 
την οποία το κόστος για την αντιστάθμιση Αερίου Λει¬ 
τουργίας του ΕΣΜΦΑ δεν έχει συνυπολογιστεί, ως λει¬ 
τουργική δαπάνη του Διαχειριστή στο Τιμολόγιο Χρήσης 
του ΕΣΦΑ, το κόστος αυτό ανακτάται από τους Χρήστες 
Μεταφοράς...». 

2. Τιμολόγιο για την «Χρέωση Αντιστάθμισης Αερίου 
Λειτουργίας» 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Μοναδιαία Χρέωση 
Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας ισούται με την τιμή 
0<31ΙΡ, όπως αυτή ορίζεται αριθμητικά για κάθε μήνα κατ' 
αντιστοιχία της παρ. 1 της εν λόγω Εισήγησης. 

Ο Διαχειριστής χρεώνει κάθε Χρήστη Μεταφοράς με 
το γινόμενο της Μοναδιαίας Χρέωσης Αντιστάθμισης 
Αερίου Λειτουργίας επί την κατανεμηθείσα σε αυτόν Πο¬ 
σότητα Αερίου Λειτουργίας σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 
του άρθρου 60 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2018 
Ο Πρόεδρος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ 


Αριθμ. απόφ. 1039 (2) 

Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπει¬ 
σέρχονται στον υπολογισμό του κόστους αερίου 
λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ και της Μοναδιαίας Χρέ¬ 
ωσης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας για την 
περίοδο 01.01.2018 έως 01.01.2019. 

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

(Τακτική Συνεδρίαση την 24η Οκτωβρίου 2018) 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4001 /2011 «Για τη λειτουργία των 
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, 
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για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο¬ 
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚΑΊ 79/22.08.2011), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 68 
παρ. 2 εδάφιο (γα), 69 και 91 παρ.1 αυτού. 

2. Τις διατάξειςτης αριθμ. Δ1/Α/5346/22.03.2010 από¬ 
φασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Κώδικας Διαχείρισης του 
Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β'379/2010) 
(εφεξής ο «Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ»), όπωςτροποποι- 
ήθηκε με τις αριθμ. 1096/2011 (ΦΕΚ Β'2227/4.10.2011), 
526/2013 (ΦΕΚ Β' 3131/9.12.2013), 239/2017 (ΦΕΚ Β' 
1549/5.5.2017 και ΦΕΚ Β' 2159/23.6.2017) και 123/2018 
(ΦΕΚ Β' 788/07.03.2018) αποφάσεις της ΡΑΕ, και ιδίως τα 
άρθρα 56Α, 56Β, 57,58, 59 και 60 αυτού. 

3. Τον ΚανονισμόΤιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτή¬ 
των του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (εφεξής 
«ΚανονισμόςΤιμολόγησης»), που εκδόθηκε με την αριθμ. 
594/2012 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 2093/5.7.2012), 
όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 339/2016 (ΦΕΚ Β' 
3181/04.10.2016), 349/2016 (ΦΕΚ Β' 3235/07.10.2016) 
και 871/2017 (ΦΕΚ Β'3720/20.10.2017) και 644/2018 
(ΦΕΚ Β' 3000/25.07.2018) αποφάσεις της ΡΑΕ. 

4. Το Τιμολόγιο Χρήσης του Εθνικού Συστήματος 
Φυσικού Αερίου, όπως ορίστηκε με την απόφαση ΡΑΕ 
352/2016 (ΦΕΚ Β' 3513/01.11.2016) και τροποποιή¬ 
θηκε με την αριθμ. 997/2017 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 
4737/29.12.2017). 

5. Την αριθμ. 215/2016 απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Έγκρι¬ 
ση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον 
υπολογισμό του κόστους αερίου λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ 
και της Μοναδιαίας Χρέωσης Αντιστάθμισης Αερίου Λει¬ 
τουργίας για την περίοδο 01.01.2015 έως 01.01.2016» 
(ΦΕΚ Β'2722/31.08.2016). 

6. Την αριθμ. 162/09.02.2018 απόφαση ΡΑΕ με θέμα 
«Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχο¬ 
νται στον υπολογισμό του κόστους αερίου λειτουργίας 
του ΕΣΜΦΑ και της Μοναδιαίας Χρέωσης Αντιστάθμι¬ 
σης Αερίου Λειτουργίας για την περίοδο 01.01.2016 έως 
01.01.2017» (ΦΕΚ Β' 1218/02.04.2018). 

7. Την αριθμ. 1038/24.10.2018 απόφαση ΡΑΕ με θέμα 
«Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται 
στον υπολογισμό του κόστους αερίου λειτουργίας του 
ΕΣΜΦΑ και της Μοναδιαίας Χρέωσης Αντιστάθμισης 
Αερίου Λειτουργίας για την περίοδο 01.01.2017 έως 
01.01.2018». 

8. Την αριθμ. 988/20.11.2017 απόφαση ΡΑΕ με 
την οποία εγκρίθηκε η Μελέτη Αντιστάθμισης Αερί¬ 
ου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2018 (ΦΕΚ Β' 
4244/05.12.2017). 

9. Το αριθμ. 113450/05.03.2018 έγγραφο ΔΕΣΦΑ 
(ΡΑΕ 1-233377/08.03.2018) με θέμα « αριθμ. 1079/17 
Σύμβαση Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας μεταξύ 
ΔΕΣΦΑ και ΔΕΠΑ». 

10. Το αριθμ. 114082/21.03.2018 έγγραφο ΔΕΣΦΑ 
(ΡΑΕ 1-234436/26.03.2018) με θέμα «Εισήγηση ΔΕΣΦΑ 
για τον καθορισμό της Μοναδιαίας Χρέωσης Αντιστάθ¬ 
μισης Αερίου Λειτουργίας και τη μεθοδολογία ανάκτη¬ 
σης του σχετικού κόστους προμήθειας από το διαχειρι¬ 
στή για την περίοδο 01.01.2018 έως 01.01.2019». 


11.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο¬ 
λογισμού. 

Σκέφτηκε ως εξής: 

Α. Σχετικές Διατάξεις 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 (γα) του 
άρθρου 68 του ν. 4001 /2011, όπως ισχύει, ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 
«Έχει την ευθύνη για την αντιστάθμιση φυσικών απωλει¬ 
ών και ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ, κατά τα οριζόμενα 
στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ. Για το σκοπό αυτόν 
μπορεί να συνάπτει, κατόπιν διαγωνισμού, με διαφανείς 
διαδικασίες που δεν εισάγουν διακρίσεις και βασίζονται 
στους κανόνες της αγοράς, συμβάσεις για την αγορά και 
παράδοση Φυσικού Αερίου. Τις συμβάσεις αυτές συνο¬ 
μολογεί μετά την έγκριση του ετήσιου προγράμματος 
αντιστάθμισης φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης 
από τη ΡΑΕ και επιβάλλει στους Χρήστες χρεώσεις για 
την κάλυψη των σχετικών δαπανών του, όπως προβλέ- 
πεται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ. Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 
τηρεί χωριστό λογαριασμό αντιστάθμισης φυσικών απω¬ 
λειών και ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ». 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 (θ) του 
άρθρου 69 του ν. 4001 /2011, με τον Κώδικα Διαχείρισης 
ΕΣΦΑ, ρυθμίζονται ιδίως:« Η διαδικασία αντιστάθμισης 
φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης, ιδίως αυτή 
που αφορά τη σύναψη συμβάσεων και τον προσδιο¬ 
ρισμό του κόστους αντιστάθμισης φυσικών απωλειών 
και ιδιοκατανάλωσης του ΕΣΦΑ, ο τρόπος καθορισμού 
των χρεώσεων που επιβάλλονται στους Χρήστες για την 
ανάκτηση από τη ΔΕΣΦΑ Α.Ε. του κόστους αυτού, καθώς 
και η διαδικασία λήψης άλλων αναγκαίων μέτρων για 
την ασφαλή, αξιόπιστη και οικονομικά αποτελεσματική 
λειτουργία του ΕΣΦΑ. Η μεθοδολογία και οι τιμές των 
παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του 
κόστους αντιστάθμισης φυσικών απωλειών και ιδιοκα- 
τανάλωσηςτου ΕΣΦΑ, εγκρίνονται απάτη ΡΑΕ και δημο¬ 
σιεύονται στην ιστοσελίδα της ΔΕΣΦΑ Α.Ε.». 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρ¬ 
θρου 56Α του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ: «Ως Αέριο 
Λειτουργίας κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου 
ορίζεται η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που υπολογίζε¬ 
ται ως το άθροισμα α) της Ποσότητας Φυσικού Αερίου 
που καταναλώθηκε κατά τη λειτουργία του ΕΣΜΦΑ στη 
διάρκεια της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου (Ιδιο- 
κατανάλωση Φυσικού Αερίου), και β) της Ποσότητας 
Φυσικού Αερίου που με φυσικό τρόπο χάθηκε κατά τη 
λειτουργία του ΕΣΜΦΑ στη διάρκεια της συγκεκριμένης 
χρονικής περιόδου, ιδίως λόγω διαρροής από μετρητικές 
διατάξεις και διατάξεις ρύθμισης της πίεσης (Φυσικές 
Απώλειες Φυσικού Αερίου)». 

Επειδή, στο άρθρο 57 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ 
προβλέπεται ότι: «1. Ο Διαχειριστής δύναται να συνά¬ 
πτει μία ή περισσότερες συμβάσεις για την προμήθεια 
και παράδοση στο ΕΣΜΦΑ Αερίου Λειτουργίας (Συμβά¬ 
σεις Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας). Οι συμβάσεις 
αυτές συνάπτονται είτε κατόπιν σχετικού διαγωνισμού 
που διεξάγει ο Διαχειριστής είτε σύμφωνα με τη διάτα¬ 
ξη της παρ.1 του άρθρου 91 του νόμου.... 3. Ο Διαχει¬ 
ριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ αντίγραφα των Συμβάσεων 
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Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας το αργότερο εντός 
εξήντα (60) ημερών από τη σύναψή τους. 4. Συμβάσεις 
Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας μπορεί να έχουν δι¬ 
άρκεια μεγαλύτερη του ενός (1) έτους, εφόσον αυτό προ- 
βλέπεται σε εγκεκριμένη Μελέτη Αντιστάθμισης Αερίου 
Λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Διαχειριστής υπο¬ 
βάλλει στη ΡΑΕ οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων 
τηςπαρ. 3 ανωτέρω, το αργότερο δύο (2) Μήνες πριν την 
έναρξη του έτους στο οποίο αφορούν τα στοιχεία αυτά.». 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του 
Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ: «1. Στην περίπτωση κατά την 
οποία το κόστος αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του 
ΕΣΜΦΑ έχει συνυπολογιστεί, ως λειτουργική δαπάνη του 
Διαχειριστή, στο Τιμολόγιο Χρήσης του ΕΣΦΑ, ο Διαχειρι¬ 
στής δεν επιβάλλει χρέωση στους Χρήστες Μεταφοράς για 
την ανάκτηση του κόστους αυτού. 2. Στην περίπτωση κατά 
την οποία το κόστος για την αντιστάθμιση Αερίου Λειτουρ¬ 
γίας του ΕΣΜΦΑ δεν έχει συνυπολογιστεί, ως λειτουργική 
δαπάνη του Διαχειριστή, στοΤιμολόγιο Χρήσηςτου ΕΣΦΑ, 
το κόστος αυτό ανακτάται από τους Χρήστες Μεταφοράς 
και εφαρμόζονται τα ακόλουθα: Α)Το κόστος προμήθειας 
Φυσικού Αερίου για την αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας 
ανακτάται από τους Χρήστες Μεταφοράς μέσω της Χρέ- 
ωσης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας, κατά το άρθρο 
60. Β) Κάθε είδους δαπάνη του Διαχειριστή σε σχέση με 
την αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας και κάθε ποσό που 
εισπράττει ο Διαχειριστής από τους Χρήστες Μεταφοράς 
από τη Χρέωση Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας χρε¬ 
ώνεται και πιστώνεται, αντίστοιχα, στο Λογαριασμό Αντι¬ 
στάθμισης Αερίου Λειτουργίας που τηρεί ο Διαχειριστής 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60Β. Γ) Το κόστος 
για τη χρήση του ΕΣΜΦΑ ή Εγκατάστασης ΥΦΑ ή Εγκατά¬ 
στασης Αποθήκευσης του ΕΣΦΑ από τον Διαχειριστή για 
σκοπούς αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας, χρεώνεται 
στο Λογαριασμό Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας ως 
δαπάνη και πιστώνεται, μέσω των κατάλληλων λογιστικών 
εγγραφών, ως έσοδο στον αντίστοιχο λογαριασμό Βασικής 
Δραστηριότητας τον οποίο τηρεί ο Διαχειριστής.». 

Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του 
άρθρου 59 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ ορίζεται ότι: 
«Η έγχυση φυσικού αερίου στο ΕΣΜΦΑ για την αντιστάθ¬ 
μιση Αερίου Λειτουργίας πραγματοποιείται είτε από τον 
Διαχειριστή είτε από τον αντισυμβαλλόμενό του στη 
Σύμβαση Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας (Προμη¬ 
θευτής Αερίου Λειτουργίας), εφόσον είναι και Χρήστης 
Μεταφοράς. Στην περίπτωση αυτή που το Φυσικό Αέριο 
για την αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας εγχύεται στο 
ΕΣΜΦΑ από τον Προμηθευτή, ο Προμηθευτής δεν περι¬ 
λαμβάνει την Ποσότητα Φυσικού Αερίου στις δηλώσεις 
που υποβάλλει κατά το Κεφάλαιο 4». 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 
60 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ προβλέπεται ότι: «Η Χρέ¬ 
ωση Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας ορίζεται ως το γι¬ 
νόμενο της συνολικής Ποσότητας Φυσικού Αερίου για την 
αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας που κατανεμήθηκε σε 
κάθε Χρήστη Μεταφοράς κατά τον εν λόγω Μήνα και της 
Μοναδιαίας Χρέωσης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας. 
Η Μοναδιαία Χρέωση Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας 
καθορίζεται με απόφαση του Διαχειριστή ύστερα από 


έγκριση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.5 του 
άρθρου 69 του νόμου. Η υποβολή της πρότασης του Δι¬ 
αχειριστή προς τη ΡΑΕ πραγματοποιείται το αργότερο 
εντός τριάντα (30) ημερών από τη σύναψη των Συμβά¬ 
σεων Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας. Η Μοναδιαία 
Χρέωση Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας καθορίζεται 
κατά τρόπο ώστε να καλύπτει το πάγιο και μεταβλητό κό¬ 
στος που υφίσταται ο Διαχειριστής για την αντιστάθμιση 
του Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ.». 

Β. Παράμετροι που υπεισέρχονται στον υπολογισμό 
του κόστους αντιστάθμισης αερίου λειτουργίας του 
ΕΣΜΦΑ και στον καθορισμό της Μοναδιαίας Χρέωσης 
Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας. 

Επειδή, η Χρέωση Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας 
ορίζεται ως το γινόμενο της συνολικής Ποσότητας Φυσι¬ 
κού Αερίου που κατανεμήθηκε σε κάθε Χρήστη Μεταφο¬ 
ράς κατά τον εν λόγω Μήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 60 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και της Μο¬ 
ναδιαίας Χρέωσης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας. 

Επειδή, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο του Κώδικα Διαχεί¬ 
ρισης ΕΣΦΑ, η Μοναδιαία Χρέωση Αντιστάθμισης Αερίου 
Λειτουργίας ορίζεται με απόφαση του Διαχειριστή ύστερα 
από έγκριση της ΡΑΕ, κατά τρόπο ώστε να καλύπτει το 
πάγιο και μεταβλητό κόστος που υφίσταται ο Διαχειριστής 
για την αντιστάθμιση του Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ. 

Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρ¬ 
θρου 59 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, η έγχυση φυσι¬ 
κού αερίου στο ΕΣΜΦΑ για την αντιστάθμιση Αερίου 
Λειτουργίας πραγματοποιείται είτε από το Διαχειριστή 
είτε από τον αντισυμβαλλόμενό του στη Σύμβαση Αντι¬ 
στάθμισης Αερίου Λειτουργίας (Προμηθευτής Αερίου 
Λειτουργίας), εφόσον είναι και Χρήστης Μεταφοράς. 

Επειδή, με την αριθμ. 988/2017 απόφαση της ΡΑΕ για 
την έγκριση της Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουρ¬ 
γίας για το Έτος 2018 (σχετικό αριθμ. 7), εγκρίθηκε α) η 
εκτίμηση του Διαχειριστή για μέγιστη ποσότητα φυσι¬ 
κού αερίου για αντιστάθμιση αερίου λειτουργίας κατά 
το Έτος 2018 στα ..., και β) η διενέργεια διεθνούς δια¬ 
γωνισμού, σύμφωνα με την παρ.2γ του άρθρου 68 του 
ν. 4001/2011, με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με Προ¬ 
μηθευτή Φυσικού Αερίου για την κάλυψη των αναγκών 
αντιστάθμισης φυσικών απωλειών και ιδιοκατανάλωσης 
του ΕΣΜΦΑ για το έτος 2018. 

Επειδή, με το σχετικό (9), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
57 παρ. 3 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, ο Διαχειριστής 
κοινοποίησε στη ΡΑΕ αντίγραφο της αριθμ. 1079/17 
σύμβασης-πλαισίου που υπέγραψε με το Χρήστη ΔΕΠΑ 
Α.Ε., σύμφωνα με το αποτέλεσμα του διεθνούς διαγω¬ 
νισμού που διενεργήθηκε, για την προμήθεια Αερίου 
Λειτουργίας για τη χρονική περίοδο 01.01.2018, 07:00 
π.μ.-01.01.2019, 07:00 π.μ. 

Επειδή, σύμφωνα με τα ως άνω υποβληθέντα αντί¬ 
γραφα των συμβάσεων και την τελική εισήγηση του 
Διαχειριστή, η τιμή με την οποία ο Διαχειριστής προ¬ 
μηθεύεται το Αέριο Λειτουργίας από τον Προμηθευτή 
Αερίου Λειτουργίας για τους σκοπούς της αντιστάθμισης 
Αερίου Λειτουργίας, ήτοι η Τιμή Προμήθειας Αερίου Λει¬ 
τουργίας (ΟρθΓ3ΐίοπ3ΐ <335 υηίΐ Ρπεθ, ΟΟΙΙΡ) υπολογίζεται 
από τη σχέση: 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'5444/05.12.2018 


[ΟΟυΡ = ΚΡ + 3,80] (€/ΜννΗ) 

Όπου, ΒΡ για κάθε Μήνα (ηη) η τιμή αναφοράς (ΚθίθΓθηςθ 
Ργιοθ) Φυσικού Αερίου στο ΤϊΙΙβ ΤΓ3Π5ίθΓ ΡθςίΙίΐγ (ΤΤΡ) 
\/ϊ Γΐυ3ΐ ΤΓ3άίπ9 Ροίπΐ, όπως αυτή δημοσιεύεται για την 
τελευταία ημέρα του αμέσως προηγούμενου Μήνα (γπ-1 ) 
στον ιστότοπο του ΕυΐΌρθΒΠ Επθι^υ Εχςήθπςβ, και συγκε¬ 
κριμένα στην ιστοσελίδα νννννν.θθχ.ςοιτι/θη/ιτΐ3ΐ'Ι<θΐ-ςΐ3ΐ3/ 
Π3ΪυΓ3ΐ-935/5ρθΐ-ΙΤΙ3Γΐ<θΐ/ά3ίΙγ-ΓθίθΓθηεθ-ρΓίςθ. 

Επειδή, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη Αντιστάθ¬ 
μισης Αερίου Λειτουργίας για το έτος 2018, η δέσμευση 
δυναμικότητας για την παράδοση αερίου λειτουργίας 
από τον Προμηθευτή εντός του ΕΣΜΦΑ αποτελεί πλέον 
ευθύνη του Προμηθευτή. Επομένως, η Τιμή Προμήθειας 
Αερίου Λειτουργίας ΟΟΙΙΡ περιλαμβάνει και την αναλο¬ 
γούσα χρέωση για το κόστος χρήσης του ΕΣΦΑ με σκοπό 
την έγχυση του αερίου λειτουργίας εντός του ΕΣΜΦΑ από 
τον Προμηθευτή. Συνεπώς, η Μοναδιαία Χρέωση Αντι¬ 
στάθμισης Αερίου Λειτουργίας ισούται με ΟΟυΡ. 

Επειδή, σύμφωνα με το ισχύον Τιμολόγιο Χρήσης του 
ΕΣΦΑ (σχετικό 4), το κόστος για την αντιστάθμιση Αερίου 
Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ δεν έχει συνυπολογιστεί ως λει¬ 
τουργική δαπάνη του Διαχειριστή και δέον όπως ανακτηθεί 
από τους Χρήστες Μεταφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στα άρθρα 59 και 60 και Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ. 

Επειδή, η ΡΑΕ κρίνει εύλογη την εισήγηση του Διαχει¬ 
ριστή, αποφασίζει: 

1. Εγκρίνει τις τιμές των παραμέτρων που υπεισέρ¬ 
χονται στον υπολογισμό του κόστους αντιστάθμισης 
αερίου λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ και τη Μοναδιαία Χρέ¬ 
ωση Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας για την περίοδο 
01.01.2018 07:00 έως 01.01.2019 07:00, σύμφωνα με την 
εισήγηση του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., η οποία περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα και συνιστά ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα 
της παρούσας απόφασης. 

2. Τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ Δ.Ε.Σ.Φ.Α. 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑΣ ΧΡΕΩΣΗΣ 

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕ¬ 
ΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ για την περίοδο 
01.01.2018, 07:00 έως 01.01.2019, 07:00. 

-Μάρτιος 2018- 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1 .Τις διατάξειςτου ν. 4001/2011 (ΦΕΚΑΊ 79/22.08.2011) 
και ιδίως τα άρθρα 68.2.γ, 69.2.Θ και 88. 

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Εθνικού Συ¬ 
στήματος Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β'379/01.04.2010) και 
τις τροποποιήσεις αυτού (ΦΕΚ Β' 3131/9.12.2013, ΦΕΚ 
Β' 1549/5.5.2017 και ΦΕΚ Β' 788/7.3.2018). 

3. Την αριθμ. 871/2017 απόφαση ΡΑΕ για την έκδοση 
της 2ης αναθεώρησης του Κανονισμού Τιμολόγησης 
Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος 
Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β' 3720/20.10.2017). 

4. Το αριθμ. 104854/26.04.2017 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με 
το οποίο υπεβλήθη προς έγκριση στη ΡΑΕ η «Μελέτη Αντι¬ 
στάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ έτους 2018». 


5. Την αριθμ. 1079/17 σύμβαση μεταξύ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 
και Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε. με θέμα: 
«5υρρΙγ οί Ν3ΐυΓ3ΐ <335 0υ3πΐίΐγ ΡθηυίΓθά Γογ ϊΓιθ 
Ο ρθΓ3ΐίοπ3ΐ 0>35 Οίί5θΐΐίη9 ίη ϊΓιθ ΗθΙΙθηίς ΝβϊογβΙ 0>35 
ΤΓ3Π5ΐτιί55ίοη 5γ5ΐθΐη άυπη9 ϊΓιθ Υθβγ 2018». 

Ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.) προκειμένου για τον καθορισμό 
της Μοναδιαίας Χρέωσης Αερίου Λειτουργίας και τη 
μεθοδολογία ανάκτησης του κόστους αντιστάθμισης 
αερίου λειτουργίας για την περίοδο 01.01.2018 07:00 
έως 01.01.2019 07:00, εισηγείται: 

1. Κόστος Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας για την 
περίοδο 01.01.2018 07:00 έως 01.01.2019 07:00 

Σύμφωνα με την αριθμ. 1079/17 Σύμβαση μεταξύ 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) 
Α.Ε. με θέμα: «5υρρΙγ οί Ν3ΐυΓ3ΐ 035 0υ3Πΐίΐγ Γογ ΐήθ 
ΟρθΓ3ΐίθΠ3ΐ 0>35 Οίί5θΐΐίΠ9 ίπ ΐίΐθ ΗθΙΙθηίς ΝβϊογβΙ 0>35 
ΤΓ3Π5ΐτιί55ίοη 5γ5ΐθΐη άυπη9 ΐίΐθ Υθβγ 2018», 

ως Τιμή Αερίου Λειτουργίας (ΟρθΓ3ίίοπ3ΐ 035 υηιΐ 
Ράσο - ΟΟυΡ) για το εν λόγω διάστημα ορίζεται η τιμή 
προμήθειας Φυσικού Αερίου για την αντιστάθμιση Αε¬ 
ρίου Λειτουργίας, η οποία υπολογίζεται για την περίοδο 
ισχύος της Σύμβασης σύμφωνα με τον τύπο: 

ΟΘΙΙΡ = ΒΡ + 3,8 [€/Μ\Λ/ίι] 

όπου ΒΡ για κάθε Μήνα (ιπ) η τιμή αναφοράς Φυσικού Αε¬ 
ρίου στο ΤΤΡ, όπως αυτή δημοσιεύεται στον ιστότοπο του 
ΕυΓορθΒΠ Επθγ 9Υ ΕχςΓΐ3Π9θ ΟΐΌυρ (ΕΕΧ) και σύμφωνα με 
τη μεθοδολογία που περιγράφεται στην εν ισχύ σύμβαση. 

Η παραπάνω Τιμή Αερίου Λειτουργίας, όπως αυτή 
υπολογίζεται για κάθε μήνα αφορά στην τιμή παράδο¬ 
σης του Αερίου Λειτουργίας μέσα στο Εθνικό Σύστημα 
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ). 

Το Κόστος Προμήθειας Αερίου Λειτουργίας ανακτάται 
από τους Χρήστες κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 58.2 
του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ «Στην περίπτωση κατά την 
οποία το κόστος για την αντιστάθμιση Αερίου Λειτουργίας 
του ΕΣΜΦΑ δεν έχει συνυπολογιστεί, ως λειτουργική δα¬ 
πάνη του Διαχειριστή στοΤιμολόγιοΧρήσηςτου ΕΣΦΑ,το 
κόστος αυτό ανακτάται από τους Χρήστες Μεταφοράς...». 

2. Τιμολόγιο για την «Χρέωση Αντιστάθμισης Αερίου 
Λειτουργίας» 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Μοναδιαία Χρέωση 
Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας ισούται με την τιμή 
ΟΟΙΙΡ, όπως αυτή ορίζεται αριθμητικά για κάθε μήνα κατ' 
αντιστοιχία της παραγράφου 1 της εν λόγω Εισήγησης, 
τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον ειδικό φόρο 5 %οο 
επί του συνόλου των χρεώσεων. 

Ο Διαχειριστής χρεώνει κάθε Χρήστη Μεταφοράς με 
το γινόμενο της Μοναδιαίας Χρέωσης Αντιστάθμισης 
Αερίου Λειτουργίας επί την κατανεμηθείσα σε αυτόν Πο¬ 
σότητα Αερίου Λειτουργίας σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 
του άρθρου 60 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ.» 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2018 

Ο Πρόεδρος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ 



ΕΘΝΙΚΟ 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000 
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